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				Dr. Lessner Augusto Leon Espinoza

				Director de la Revista

				Estimada comunidad académica, investigadora y profesional:

				Es un honor para mí presentar el Vol. 7, N.º 2 (junio de 2026). En esta edición, nuestra publicación consolida su compromiso de ser un foro riguroso y plural para la difusión del conocimiento en ciencias empresariales, abordando dinámicas cruciales que configuran el desarrollo socioeconómico de la región y del entorno global. 

				Las contribuciones reunidas en este número abordan, desde diversas aproximaciones metodológicas y econométricas, el desafío fundamental que enfrentan las organizaciones contemporáneas: la toma de decisiones en entornos caracterizados por la volatilidad, la restricción de recursos, la informalidad estructural y las perturbaciones macroeconómicas.

				Abre esta edición el trabajo de Michael Efraín Cayetano Curo, quien analiza la relación entre la planificación financiera, la estructura de costos y la rentabilidad en el sector salud en Perú mediante modelos de regresión jerárquica por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con errores robustos HC3. Su estudio aporta una evidencia empírica contundente en el marco de la Teoría de la Contingencia: la planificación financiera no opera como un catalizador autónomo de la rentabilidad, sino que su impacto está condicionado de forma crítica por la disciplina y el control de los costos operativos. Este hallazgo advierte sobre los riesgos de implementar sistemas presupuestarios formales en ausencia de una estructura de costos optimizada.

				En el ámbito de la gestión y la competitividad urbana, el estudio liderado por Marisela Méndez Balbuena y colaboradores (BUAP, México) explora la tensión entre el comercio formal y el ambulante en el Centro Histórico de Puebla, sitio de Patrimonio Mundial. A través de un enfoque mixto transeccional, la investigación aporta datos clave sobre la percepción de las PyMEs respecto a la competencia desleal, la degradación del espacio público y la efectividad de las políticas de gobernanza urbana, subrayando la necesidad de trascender la regulación punitiva hacia modelos inclusivos de desarrollo comercial.
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				Asimismo, esta entrega integra análisis econométricos y teóricos de gran relevancia. Modesto Paredes Acurio examina el impacto de los precios internacionales de las commodities en la macroeconomía peruana (1990–2023) mediante series de tiempo y modelos VECM. En el ámbito del análisis predictivo, Rodrigo S. Olivera Cary y Cielo X. Castañeda Aguirre contrastan la exactitud de los modelos SARIMAX frente a Prophet para la estimación de la demanda estacional en el comercio minorista. Por su parte, Kleber Andrés Díaz Zea contribuye a la comprensión del ecosistema emprendedor con un análisis sobre la generación de microempresas en entornos inflacionarios. 

				En conjunto, los artículos de este número nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de integrar marcos analíticos rigurosos con soluciones prácticas adaptadas a la realidad de los mercados emergentes. Agradecemos profundamente a los autores por la calidad de sus contribuciones, a nuestro comité arbitral por su rigurosa evaluación de pares, y a nuestros lectores por hacer de Business Innova Sciences un referente en la investigación empresarial. 
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